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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 156 

7 Μαρτίου 1995 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΗΣ 4 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ , 

Αρ,6. 2083 φ. 102.2 

«Κατανομή της οργανικής δύναμης του πυροσβεστικού προ¬ 
σωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κεντρική και 
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 19 του Ν.683/1977 «Περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων οργανικών Νόμων Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως» (Α' 247). 

β. Του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.1145/1981 «Περί τροποποι- 
ήσεως διατάξεων του Ν.671/1977 «περί ιεραρχίας, προαγω¬ 
γών, αποστρατείας και μεταθέσεων των μονίμων αξιωματικών 
των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυρο¬ 
σβεστικού» και άλλων τινών διατάξεων» (Α' 100). 

γ. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα» (Α* 137), το οποίο προστέθηκε με το άρ¬ 
θρο 27 του Ν.2081/1992 (Α' 154). 

δ. Του Π .Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμμα¬ 
τείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α' 
51). 

ε. Του άρθρου μόνου του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συ- 
ναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων 
και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α’ 82). 

στ. Του άρθρου 7 παρ. 1,7,9,10 και 11 του Π.Δ. 210/1992 
«Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κα¬ 
νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώμα¬ 
τος» (Α’ 99) 

ζ. Του άρθρου 10 παρ. 1 του Π.Δ. 5/1995 «Κανονισμός κα¬ 
τάταξης και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του 
Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 2). 

2. Τη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, 
όπως διατυπώνεται στο από 16-1-1995 Εισηγητικό Σημεί¬ 
ωμα προς τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα¬ 
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 


Υποστράτηγος 1 

Αρχιπύραρχοι 7 

Πύραρχοι 16 

Αντιπύραρχοι 30 

Επιπυραγοί 81 

Πυραγοί 152 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυρσγοί 497 

Πυρονόμοι 100 

Αρχιπυροσβέστες 1733 

Πυροσβέστες 4036 

II. Προσωπικά Ειδικών Υπηρεσιών (Ε.Υ.) 

Α. Τεχνικοί 

Πύραρχος 1 

Αντιπύραρχσς 1 

Επιπυραγός 1 

Π υ ραγό ί-Υποπ υ ραγό!-Ανθ υποπυ ραγό ί 7 

Πυρονόμος 1 

Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες- 
Πυροσβέστες 45 

Β. Πλοηγοί - Κυβερνήτες: 

Πύραρχος 1 

Αντιπύραρχος 1 

Επιπυραγοί 4 

Πυρσγοί-ΥποπυραγοΙ-Ανθυποπυραγοί 31 

Γ. Πλοηγοί - Μηχανικοί 

Πύραρχος 1 

Αντιπύραρχος 1 

Επιπυραγοί 4 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ 23 

Πυρονόμοι 8 

Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες- 
Πυροσβέστες 53 

Δ. Υγειονομικοί: 

Αρχιπύραρχος 1 

Πύραρχοι-Αντιπύραρχοι-Ετηπυραγοί-Πυραγοί 12 


στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώμα¬ 
τος που έχουν ιδρυθεί και λεπουργούν ως εξής: 

ί. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 


Κατανέμουμε με βόση τις υπηρεσιακές ανάγκες την μέχρι 
την ισχύ της παρούσας απόφασης συσταθείσα οργανική δύ¬ 
ναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού 
Σώματος που έχει κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα ως 
ακολούθως: 

I. Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών (Γ.Υ.) 

Αντιστράτηγος 1 


Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

Αντιστράτηγος 
Υποστράτηγος 
Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 

Αρχιπύραρχος - Υγειονομικός 
Πύραρχος Π/Μ 


1, Αρχηγός Π.Σ. 

1, Υπαρχηγός Π.Σ. 
1, ως Διευθυντής 
Α.Π.Σ. 

1 

1 


1594 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑντιπΟραρχοι Γ.Υ. 8 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 8 

ΠυραγοΙΓ.Υ. 13 

Υποπυραγο I-Ανθυπο πιιραγο ί Γ.Υ. 1 θ 
Πυρονόμοι Γ.Υ. 5 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 38 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 65 


II. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Περιφερειακή Διοίκησή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 


Αττικής 

(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 2 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 2 

Πύραρχοι-ΠυραγοΙ Υγειονομικοί 5 

(1) Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Αντιπύραρχοι Γ.Υ. 3 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 7 

ΠυραγοΙΓ.Υ. 12 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ Γ.Υ. 60 

Πυρονόμοι Γ.Υ. 8 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 296 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 658 

(2) Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά 

α. Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών 
Πύραρχοι 1 

Ανππύραρχος 1 

Επιπυραγοί 2 

Πυραγοί 3 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ 17 

Πυρονόμος 1 

Αρχιπυροσβέστες 122 

Πυροσβέστες 255 

β. Προσωπικό Ειδικών Υπηρεσιών 

Πύραρχος Π/Κ 1 

Επιπυραγός Π/Κ 1 

Επιπυραγός Π/Μ 1 

Πυραγοί-Υ ποπυραγοΙ-Ανθυποπυραγο! Π/Κ 16 

Πυ ραγοΙ-ΥποπυραγοΙ-Ανθυποπυ ραγοί Π/Μ 12 

Πυρονόμοι Π/Μ 3 

Αρχιπυροσβέστες-Υ παρχιπυροσβέστες- 
Πυροσβέστες Π/Μ 27 

(3) Π.Υ. Ελευσίνας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ, · 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπ υροσβέστες Γ.Υ. 16 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 44 

(4) Π.Υ. Π/Α Ελευσίνας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(5) Π.Υ. Λαυρίου 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 


(6) Π.Υ. Νέας Μάκρης 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

2. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστης Γ.Υ. 1 

Πυροσβέστης Γ.Υ. 1 

(1) Π.Υ. Κομοτηνής 

Ανππύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 1 3 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(2) Π.Υ. Καβάλας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυρα γοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροαβέατες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(3) Π.Υ. Λιμένα Καβάλας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυράγός-Ανθυποπυραγός Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 6 

Π υροσβέστες Γ.Υ. 15 

Επιπυραγός Π/Κ ι 

ΠυραγοΙ-ΥποπυραγοΙ-ΑνθυποπυραγοΙ Π/Κ 4 

Επιπυραγός Π/Μ 1 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Π/Μ 3 

Πυρονόμος Π/Μ 1 

Αρχιπυροοβέστες-Υπαρχιπυρσσβέστες- 
Πυροσβέστες Π/Μ 7 

(4) Π.Υ. Ελευθερούπολης 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(6) Π.Υ. Δράμας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(6) Π.Υ. Ξάνθης 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(7) Π.Υ. Αλεξανδρούπολης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοΙ Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 13 
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Πυροσβέστες Γ.Υ 30 

(8) Π.Υ. Ορεστιάδας 

Πυραγός Γ.Υ 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(9) Π.Υ. Διδυμοτείχου 

Πυρογός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέοτες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(10) Π.Υ. Χρυσοϋπολης 

Πυραγός Γ.Υ 1 

Υποπυραγοί- Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 3 

Πυρονόμο: Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

3. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κε¬ 
ντρικής Μακεδονίας 

(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1'' 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 2 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 2 

Πύραρχος-Πυραγός-Υγειονομικός 1 

(1) Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονί¬ 
κης 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Αντιπύραρχοι Γ.Υ. 2 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυραγοί Γ.Υ. 4 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 30 

Πυρονόμοι Γ.Υ. 2 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 140 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 295 

Αντιπύραρχος Π/Κ 1 

Επιπυραγός Π/Κ 1 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Π/Κ 8 

Αντιπύραρχος Π/Μ 1 

Επιπυραγός Π/Μ 1 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Π/Μ 5 

Πυρονόμοι Π/Μ 3 

Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροοβέστες- 
Πυροσβέστες Π/Μ 14 

(2) Π.Υ. Σερρών 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(3) Π.Υ. Πολυγύρου 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(4) Π.Υ. Κιλκίς 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 4 


Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(5) Π.Υ. Εδεσσας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(6) Π.Υ. Γιαννιτσών 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ ν . 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(7) Π.Υ. Βέροιας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(8) Π.Υ. Νάουσας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυρα γοί-Ανθυ ποπυρα γο ί Γ. Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(9) Π.Υ. Κατερίνης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(10) Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης 

Αντιπύραρχος (Τ) 1 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί (Τ) 3 

Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες- 
Π υροσβέοτες (Τ) 18 

(11) Εθελοντικός Π.Σ. Ανω Πορόϊων Σερρών 

Υποπυραγός-Ανθυποπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Πυροσβέστης Γ.Υ. 1 


4. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυ¬ 
τικής Μακεδονίας 


(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστης Γ.Υ. 1 

Πυροσβέστης Γ.Υ. 1 

(1) Π.Υ. Κοζάνης 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(2) Π.Υ. Πτολεμαϊδας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 
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(3) Π.Υ, Φλώρινας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(4) Π.Υ. Καστοριάς 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(5) Π.Υ. Γρεβενών 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 


5. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Ηπείρου 


(Επιτελείο) 

Πύρορχος Γ.Υ. 1 

Επιπυρογός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 4 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 4 

Πύραρχος-Πυραγός Υγειονομικός 1 


(1) Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιωαννίνων 


Αντιπΰρορχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυραγοί Γ.Υ. 2 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 9 

Πυρονόμοι Γ.Υ. 2 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 31 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 73 

(2) Π.Υ. Ηγουμενίτσας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπ υροσβέστεςΓ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(3) Π.Υ. Αρτας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(4) Π.Υ. Πρέβεζας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(5) Π.Υ. Φιλιππιάδας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(6) Π.Υ. Πόργας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 6 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 13 


6. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Θεσσαλίας 
(Επιτελείο) 

Αρχιπόραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυρογός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 4 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 4 

Πύραρχος-Πυραγός Υγειονομικός 1 

(1) Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας 


Πύραρχος Γ.Υ. ■ 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυραγοί Γ.Υ. 2 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 9 

Πυρονόμοι Γ.Υ. 2 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 31 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 72 

(2) Π.Υ. Βόλου 

Επιπυρογός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοϊ-Ανθυποπυρανοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 16 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 44 

(3) Π.Υ. Π/Α Νέας Αγχιάλου 

Επιπυρογός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(4) Π.Υ. Τρικάλων 

Πυραγός Γ.Υ 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(5) Π.Υ. Καλαμπάκας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 6 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 15 

(6) Π.Υ. Καρδίτσας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(7) Π.Υ. Σοφάδων 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 6 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 15 

(8) Π.Υ. Παλαμά 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 6 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 15 
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7. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυ¬ 


τικής Ελλάδας 
(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. ,1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 4 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 4 

(1) Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πάτρας 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

ΑντιπΟραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυραγοί Γ.Υ. 2 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 9 

Πυρονόμοι Γ.Υ. 2 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 34 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 98 

Επιπυραγός Π/Κ 1 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Π/Κ 4 

Επιπυραγός Π/Μ 1 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Π/Μ 3 

Πυρονόμος Π/Μ 1 

Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες- 
Πυροσβέστες Π/Μ 7 

(2) Π.Υ. Π/Α Αράξου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(3) Π.Υ. Αίγιου 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(4) Π.Υ. Μεσολογγίου 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(5) Π.Υ. Αγρίνιου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(6) Π.Υ. Ναυπόκτου 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(7) Π.Υ. Αμφιλοχίας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(8) Π.Υ. Πύργου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 


Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(9) Π.Υ. Αμαλιάδας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(10) Π.Υ. Λεχαινών 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 6 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 15 

(11) Π.Υ. Π/Α Ανδραβίδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. ι 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. > 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(12) Π.Υ. Καλαβρύτων 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρονόμοι Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 6 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 15 

8. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πε- 
λοποννήσου 

(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστης Γ.Υ. 1 

Πυροσβέστης Γ.Υ. 1 

(1) Π.Υ. Τρίπολης 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(2) Π.Υ. Καλαμάτας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 16 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 44 

(3) Π.Υ. Π/Α Καλαμάτας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(4) Π.Υ. Γαργαλιάνων 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 
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(5) Π.Υ. Σπάρτης 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

{6) Π.Υ. Μεγαλόπολης 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 
Πυροσβέστες Γ.Υ 

(7) Π.Υ. Γυθείου 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

{8) Π.Υ Ναυπλίου 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 


1 

4 

10 

25 


1 

3 

1 

9 

20 


1 

3 

1 

9 

20 


1 

3 

1 

9 

20 


(9) Π.Υ. Αργους 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 


(10) Π.Υ. Κορίνθου 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. ί 

Πυρονόμος Γ.Υ 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. ^ 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

9. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στε¬ 
ρεός Ελλάδας 
(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ 1 

Πυραγός Γ.Υ. ] 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέστης Γ.Υ. 

Πυροσβέστης Γ.Υ. 


(1) Π.Υ. Λαμίας 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(2) Π.Υ. Μακρακώμης 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(3) Π.Υ. Καρπενησιού 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμος Γ.Υ. 


1 

1 

4 

1 

13 

30 


ι 

2 

1 

6 

15 


1 

3 

1 


Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(4) Π.Υ. Αμφισσας 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(5) Π.Υ. Λιβαδειάς 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ 

(6) Π.Υ. Θήβας 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(7) Π.Υ. Οινοφύτων 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(8) Π.Υ. Π/Α Τανάγρας 

Επιπυρανός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(9) Π.Υ. Χαλκίδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγοί Γ.Υ. 

Υποπυραγοί -Ανθυποπυραγοί Γ.Υ, 

Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(10) Εθελοντικός Π.Σ. Δελφών 

Υποπυραγός-Ανθυποπυραγός Γ.Υ. 

Πυρονόμος Γ.Υ. 

Πυροσβέστης Γ.Υ. 

10. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών 
Νοτίου Αιγαίου 

(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροσβέστης Γ.Υ. 

Πυροσβέστης Γ.Υ. 

(1) Π.Υ. Ερμοϋπολης 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(2) Π.Υ. Ρόδου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 


9 

20 


1 

3 

1 

9 

20 


1 

4 

10 

25 


1 

4 

10 

25 


1 

4 

10 

25 


1 

1 

4 

1 

13 

30 


1 

1 

4 

1 

16 

44 


1 

1 

1 

Υπηρεσιών 


1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

4 

10 

25 


1 

1 

4 

1 

13 
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Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(3) ΠΎ. Κ/Α Ρόδου 

Επιπυρσγός Γ.Υ. ι 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 13 


Πυροσβέστες Γ.Υ. 
(4) Π.Υ. Κω 


ΠυραγόςΓ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 


(5) Π.Υ. Κ/Α Κω 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

11. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Βορείου Αιγαίου 

(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροσβέοτης Γ.Υ. 

Πυροσβέστης Γ.Υ. 

(1) Π.Υ. Μυτιλήνης 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμος Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(2) Π.Υ. Μύρινας 


ΕπιπυραγοΙ Γ.Υ. 2 

ΠυραγοίΓ.Υ. 2 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 9 

Πυρονόμοι Γ.Υ. 2 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 31 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 70 

(2) Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανιών 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 2 

Πυρογοί Γ.Υ. 2 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 8 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 31 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 70 

Πύραρχος-Πυραγός Υγειονομικός 1 

(3) Π.Υ. Ρέθυμνου 

Επιπυρσγός Γ.Υ. ■ 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ, 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 13 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 30 

(4) Π.Υ. Αγίου Νικολάου 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 


13. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιο- 
νίων Νήσων 

(Επιτελείο) ' 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέοτης Γ.Υ. 1 

Πυροσβέστης Γ.Υ. 1 

Πύραρχος-Πυραγός Υγειονομικός 1 


1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

4 

1 

13 

30 


Πυραγός Γ.Υ, 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 9 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(3) Π.Υ. Χίου 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 

(4) Π.Υ. Σάμου 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 10 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 25 


12. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Κρήτης 

(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμος Γ.Υ. 1 

Αρχιπυροσβέοτης Γ.Υ. 1 

Πυροσβέστης Γ.Υ. 1 

(1) Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου 
Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 


(1) Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κέρκυρας 
Αντιπύραρχος Γ.Υ. 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 

Πυραγοϊ Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Πυρονόμοι Γ.Υ, 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ, 

(2) Π.Υ. Λευκάδας 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(3) Π.Υ. Αργοστολιού 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ, 

(4) Π.Υ. Ζακύνθου 
Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 

Αρχιπυροοβέστες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 

14. Πυροσβεστική Ακαδημία 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 

Πύραρχος Γ.Υ. 


1 

2 

2 

8 

2 

29 

72 


1 

4 

10 

25 


1 

4 

10 

25 


1 

4 

10 

25 
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Αντιπύραρχος Γ.Υ. 

Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγοί Γ.Υ. 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 
Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 
Πύραρχος-Πυραγός Υγειονομικός 


15. Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Νότιας 
Ελλάδας |Ε Μ.Α.Κ.Ν.Ε.) 

Πύραρχος Γ.Υ. | 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. ' 

Επιπυραγοί Γ.Υ. ^ 

Πυραγοί Γ.Υ. 4 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 

Πυρονόμοι Γ.Υ. 2 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 2ϋ 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 9( · ) 

Πύραρχος-Πυραγός Υγειονομικός ' 


16. Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Βόρειας 
Ελλάδας (Ε.Μ.Α.Κ.Β.Ε.) 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. | 

Επιπυραγός Γ.Υ. ' 

Πυραγοί Γ.Υ. ^ 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 4 

Πυρονόμος Γ.Υ. "1 

Αρχιπυροσβέατες Γ.Υ. 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 45 


17. Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυρο¬ 
σβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε,Κ.Υ.Π.Σ.) 

Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγοί Γ.Υ. ^ 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. 4 

Αρχιπυροσβέατες Γ.Υ. ® 

Πυροσβέστες Γ.Υ. ^ 


18. Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος 
(Γ.Α.Υ Π.Σ.) 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. ^ 

Επιπυραγός Γ.Υ. ' 

Πυραγοί Γ.Υ. - 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοϊ Γ.Υ. * 

Πυρονόμοι Γ.Υ. ^ 

Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. 3 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 4 


19. Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών 

Πύραρχος (Τ) 

Επιπυραγός (Τ) 

Πυραγοί-Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί (Τ) 
Πυρονόμος <Τ) 

Αρχιπυροσ βέστες-Υπαρχιπυροσβέστ ες- 
Πυροσβέστες (Τ) 


Άρθρο 2 

Στις ακόλουθες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, 
που έχουν ιδρυθεί και συσταθε'ι οργανικές θέσεις πυροσβε¬ 
στικού προσωπικού αλλά δε λειτουργούν, δεν κατανέμεται 
οργανική δύναμη και οι θέσεις τους κατανέμονται σε Υπηρε¬ 
σίες του προηγούμενου άρθρου: 

1) Π.Σ. Αμαρουσίου (Αθηνών) 

2) Π.Σ. Περιστεριού (Αθηνών) 

3) Π.Σ. Αιγαλέου (Αθηνών) 

4) Π.Σ. Νίκαιας (Πειραιά) 

5) Π.Σ. Περάματος (Πειραιά) 

6) Π.Σ. Λιμένα Ελευσίνας 

7) Π.Σ. Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκης) 

8) Π.Σ. Νεάπολης (Θεσσαλονίκης) 

9) Π.Υ. Αριδαίας 

10) Π.Υ. Αλεξάνδρειας 

11) Π.Υ. Π/Α Αγρίνιου 

12) Π.Υ. Μολάων 

13) Π.Υ. Σκάλας 

14) Π.Υ. Αερόπολης 

15) Π.Υ. Ιοτιαίας 

16) Π.Υ. Ιτέας 

17) Π.Υ. Κ/Α Καρπάθου 

18) Π.Υ. Λιμένα Ηρακλείου 

19) Π.Υ. Κορωπίου 

20) Π.Υ. Ιεράπετρας 

21) Π.Υ. Ελασσόνας 

22) Π.Υ. Μουζακίου 


Άρθρο 3 

Από το συνολικό αριθμό των θέσεων Πυρονόμων, Αρχιπυ- 
ροσβεστών κοι Πυροσβεστών που προβλέπονται από το άρ¬ 
θρο 1 της παρούσης απόφασης για τις Πυροσβεστικές Υπη¬ 
ρεσίες και από τον αντίστοιχο αριθμό θέσεων των ίδιων βαθ¬ 
μών των υπηρετούντων σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς εξαρ¬ 
τημένους σε Υποδιοίκησή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε περίπου το ένα τρίτο (1 /3) αυτών 
τουλάχιστον να καλύπτεται από οδηγούς πυροσβεστικών 
οχημάτων, 

Άρθρο 4 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δπμοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Φεβρουάριου 1995 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟ! - ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



